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LUX REPAIR LTD 
RCS : B175313 

38 Grand rue L-9905 Troisvierqes 


Proces-verbal pour la radiation de la succursale Lux Repair LTD 


Je soussigne Gael BURLOT representant de la succursale LUX REPAIR LTD 
(n° d’immatriculation B175313) et Directeur de la societe LUX REPAIR LTD 
immatriculee a Londres (Limited Company "societe a responsabilite limitee" 
enregistree au registre Companies House au N° : 8395737) et etablie au 38 
Grrand rue L-9905 Troisvierges. La direction a pris la decision radier la 
succursale luxembourgeoise en date du 31/12/2016 en vue d’une mise en 
liquidation volontaire. 


Gael BURLOT 
Directeur 
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